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  مقاطع المجالس الفقهية

  هذا التنعل بالرجل اليسرى عند دخول الحمام من السُّنة، أم أن الإنسان يتنعل بالرجل اليسرى؟

  محمد هشام طاهري


  
  يقول هل التنعم بالرجل اليسرى عند دخول الحمام من السنة اما ان الانسان يتنعل بالرجل اليسرى الصواب لا. التنعل يكون بالرجل اليمنى فتجعل اليمنى اولهما انتعالا واخرهما نزعا. لان الانتعال اكرام. واما دخول الخلاء فتدخل بالرجل
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